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RESUMO 

Uma nova especie de Veronicellidae (Mollusca) e proposta sob a denominagao de 
Angustipes missionis sp.n., com descrigao morfo-anatomica caracterizante, baseada em 
especime da coleg&o do “Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia”, 
Buenos Aires e proveniente de Misiones, Argentina. 

ABSTRACT 

A new species of Veronicellidae (Mollusca) is described, with the name Angustipes 
missionis sp.n., upon a specimen in the collection of the “Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia’ ’, Buenos Aires and proceeding from Misiones, Argen- 
tina. 


INTRODUgAO 

Estudando uma pequena colegao de material recebida do “Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia” (MACNBR), de 
Buenos Aires, deparei com um lote constituido de um especime maduro, 
que apos cuidadoso exame, proponho como especie nova. 

O genero Angustipes COLOSI, 1922, consoante caracterizagao 
proposta por THOME (1975), conta com seis especies: A. ameghini 
(GAMBETTA, 1923), A. difficilis (COLOSI, 1921), A. morii (COLOSI, 
1921), A. paraguensis (SIMROTH, 1893, 1914), A. robustus (COLOSI, 
1921) e A. tarsiai (COIFMANN, 1934). Destas, apenas o tipo de A. 
ameghini foi encontrado, achando-se danificado a ponto de nao permitir 
a recaracterizagao com seguran^a (THOME, 1970). Nas describes 
originais das especies acima citadas, nao constam todas as caracteri- 
zaQoes necessarias a uma boa identificagao. Contudo, as ilustra^oes que 
as acompanham e os dados dispomveis permitir am verificar que o es- 
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pecime em exame, nao pode ser identificado com nenhuma das seis es- 
pecies anteriormente propostas. Esta em preparo uma revisao do genero, 
dependendo ainda da coleta de material em maior abundancia, especial- 
mente proveniente das localidades tipicas das describes originais. 

O nome proposto para a presente especie e uma referenda ao local 
de origem do especime. 

Angustipes missionis sp. n. 

Diagnose: Uma especie do genero Angustipes com glandula pe- 
diosa estreita, alongada, delgada, destacando-se a zona interna ama- 
relada em todo seu comprimento e a zona externa esbranqui^ada muito 
irregular em sua largura, faltando na regiao distal. A zona amarela, na 
regiao distal, apresenta certo fendilhamento longitudinal mediano (Fig. 

4) ; com penis de soquete cilindrico, alargado para a regiao distal, 
apresentando nervuras grossas semicirculares e uma glande claviforme, 
algo alongada, assentada obliquamente e concrescida com o soquete, 
projetando sobre o mesmo uma curta aba laminar saliente. Abertura do 
deferente distal, terminal (Fig. 7-8). 

Descrigao: 1. Morfologia externa (especime fixado) (Fig. 1-3). 

Animal pequeno, curvado sobre a sola, perinotos marcantes, finos; 
sola clara, sem linha mediana; poro genital feminino atras da metade do 
comprimento e proximo ao perinoto. Anus semicircular, estendendo-se 
levemente para a direita da linha mediana, totalmente encoberto pela 
sola do pe. (Especime totalmente descolorido, esbranqui^ado) . 

2. Morfologia interna (Fig. 4-8) 

Alga intestinal anterior recoberta por um lobulo da glandula diges- 

tiva. 

Reto penetrando no tegumento bem junto e acima do oviduto (Fig. 

5) . 

Nervos pediosos juntos, paralelos, em toda a extensao. Algo en- 
cobertos pelo tegumento. (Pequena por^ao da regiao anterior danificada 
por dissecagao anterior, nao observavel o encontro com a aorta — com- 
primento desde a ponta da glandula pediosa ate atras: 20mm; dai para 
frente, danificados). 

Glandula pediosa estreita, alongada, delgada, com pequena cur- 
vatura para a esquerda bem junto a regiao proximal, seguida de cur- 
vatura mais forte e ampla para a direita. As duas zonas bem delimi- 
tadas: a amarela interna destacando-se em toda extensao da glandula e 
apresentando um fendilhamento curto, longitudinal, mediano, proximo a 
extremidade distal; a zona clara, na borda direita, desde a extremidade 
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proximal ate perto da distal e , na borda esquerda, faltando nas duas 
extremidades. Ambas as zonas de largura irregular, ao longo da glan- 
dula. Abertura da glandula reta, em fenda. (Comprimento da glandula 
em posigao natural: 10mm, distendida: 13mm e largura maxima: 1,1mm) 
(Fig. 4). 

Espermateca globulosa, pequena, sessil, recebe o ducto de liga^ao 
quase axilarmente junto ao tegumento. O ducto de ligagao e curtissimo e 
levemente sinuoso, bem assim o deferente medio, que penetra no te- 
gumento entre a espermateca e o oviduto e este recebe a espermateca 
dentro do tegumento. Nao ocorre bolsa cessoria (Fig. 5). 

Glandula penial com papila media, acuminada, de 1,8mm de com- 
primento por 1,2mm de diametro na base. Os tubulos em numero de 20, 
uniformes (um interno, levemente mais curto e claro), serpenteantes na 
base, onde se acham enfeixados por larga e grossa membrana. Apresen- 
tam diametro uniforme de ate 0,4mm e comprimento ate 4mm (Fig. 6). 

Penis pequeno, com soquete cilmdrico, que apresenta nervuras ou 
rugas circulares numa face e e liso na outra, alargado na regiao distal, 
onde se continua numa glande claviforme, algo alongada, em sentido 
obliquo em relanao ao eixo do soquete e em angulo aberto para a face 
rugosa do mesmo. A glande tern as bordas algo achatadas e na base 
concrescidas com o soquete, formando curtas nervuras. Na borda 
proximal da glande, face superior, ha um leve prolongamento sob forma 
de aba delgada, recortada, projetada sobre o soquete. A ponta da glande 
nao e lisa e a abertura do deferente e distal, sem labios. (Soquete com 
1mm de comprimento e 0,8mm de diametro; glande com 3mm de com- 
primento e 1mm de largura maxima) (Fig. 7-8). 

Material tipo: Holotipo MACNBR 26.508, rio Uruguai, a 20km de Puerto Bem- 
berg, Misiones, Argentina, — . 11.1951, J.A. Cranwell leg. 

Loalidade tipo: Puerto Bemberg, Misiones, Argentina. 

Observances: O especime foi mal fixado e possui conservagao 
precaria. Ja fora dissecado, com cortes longitudinais da frente para tras 
pelos dois hiponotos, o que e altamente prejudicial e resultou em da- 
nificanao de diversos orgaos, permitindo contudo a caracterizanao com- 
pleta dentro dos criterios que estou adotando no estudo sistematico da 
familia. 
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Fig. 1-8. Angustipes missionis sp.n. Holotipo MACNBR 26.508: 1. vista dorsal; 2. 
vista ventral; 3. vista lateral direita; 4. glandula pediosa, aspecto dorsal, em posi^fio 
nature', 5. org&os genitais junto ao poro genital feminino, observando-se a espermateca 
sessil, a disposic&o do ducto de liga^&o e a posi^&o do oviduto e do reto; 6. glandula 
penial; 7. penis em vista lateral; 8. penis em vista anterior. 
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